CAMPEONATO ITALIANO - 2021/2022 





3º RODADA 


Bologna Hellas Verona 


13/09/2027 ds 15:45 
A tyano Pezzuto 


Q siacio renato Dattara (Botogna) 


Bb Antonín Barák 
Mattias Svanberg +3) 


5 Federico Ceccherini 


Nicolás Domínguez & 


1 Davide Faraoni 


Ls Estatísticas 


Bologna Hellas Verona 


Er Posse de bola (%) 58 


319 Total de passes as2 


Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 

Escanteios 


Faltas cometidas 


âB Escalações 


Bologna Hellas Verona 


28. tukasz Skorupski 96. Lorenzo Montipô 
3 Aaron Hickey 46. Nic 
4. Kevin Bonifazi 
17. Gary Medel J> 
29, Lorenzo De Silvestri 
47, Riccardo Orsolini 
8. Nicolás Dominguez & 


à Casale 
21. Koray Gúnter 
Pawel Dawidowicz 
5. Davide Faraoni (c) & 
8. Darko Lazovié 
Via. Luka Ilié 
V61. Adrien Tameze 


32, Mattias Svanberg (& 7. Antonín Barák & 
Vas, Musa Bai 


4. Marko Arnautovié 


21. Roberto Soriano (o) 


Lo. Gianluca Caprari 
99, Giovanni Simeone 


Banco de Reservas 


22, Francesco Bardi 
2. Luis Binks 


1. Ivor Pandur 
22. Alessandro Berardi 
15. Yildirim Mert Cetin 
1 17. Federico Ceccherini & 


f/23. Giangiacomo Magnani 


5. Adama Soumaoro 
6. Arthur Theate 
15. lbrahima Mbaye 
35, Mitchell Dijks 


24, Daniel Bessa 
66, Wisdom Amey 


178. Martin Hongla 


55, Emanuel Vignato 9, Nikola Kalinié 


110. Nicola Sansone 
111. Andreas Skov Olsen 
1 19. Federico Santander 
20. Sydney van Hooijdonk 


11. Kevin Lasagna 
fis. M. Cancellien 
32. Antonino Ragusa 





